प्रशासकीय मान्यता : 
सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत 
मंजूर होणाऱ्या अतिरीक्त अनुदानातून नव्याने स्थापीत 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार 
रुग्णालय, बारामती येथे यंत्रसामुग्री / साधनसामुग्री 
खरेदी करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : जीएचपी-२०२० /प्र.क्र.३२६/प्रशा- १ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : २४ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा: 9) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 

॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६ / प्र.क्र.२४० / 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६ / प्र.क्र.२४० / 
आरोग्य-८, दिनांक ०७.०३.२०१८. 

४) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुबई यांचे पत्र क्र. : संवैशिवसं / यंसाख / 
शावैमवसरुबारामती/राज्य योजनांतर्गत/म/७६०७/२०२०, दिनांक ११.१२.२०२०. 


शासन निर्णय :- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, बारामती या संस्थेस सन २०२०- 
२१ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनेंतर्गत मंजूर होणाऱ्या अतिरीक्त अनुदानातून 
रुपये ८४,८६,७१,७७२/- (रुपये चौ-याऐंशी कोटी, शाहाऐंशी लक्ष, एक्क्याहत्तर हजार, सातठो 
बहात्तर फक्त) इतक्या रक्कमेची परिशिष्ट “अ” मध्ये नमुद केलेल्या तपशिलानुसार विभागनिहाय 
यंत्रसामुग्री / साधनसामुग्रीस या शासन निर्णयान्वये पुढील अटी व शातींच्या अधिन राहून प्रशासकीय 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. विभागाचे नांव यंत्रसामुग्री प्रस्तावित किंमत 
i ae | . | दंतशल्यचिकित्साशास्त्र विभाग ७७६६३७० 

२. | aera प्रसुतीशासत्र विभाग ७४३४३२०० 

३. | औषधवेद्यकशास्त्र विभाग ७७०९२६४० 

४. ।क्षयव उरोरोगझास््र विभाग ११४७९६९६ 
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अ.क्र. विभागाचे नांव यंत्रसामुग्री प्रस्तावित किंमत 
५. | नेत्रडाल्यचिकित्साझासत्र विभाग ४२२४७१८० 
६. । बालरोगशास्त्र विभाग २६८६३००० 
७. ।कान, नाक व घसा विभाग ४९६६६०३३ 
अस्थिव्यंगोपचारशास्त्र विभाग ४२५५१२०० 
९. | बधिरीकरणझास्त्र विभाग ३४५१९३८० 
| qo. | ०. | क्ष-किरणझास्त्र विभाग १०१०२०००० 
बि १. | मनोविकारशास्त्र विभाग ३४९६०८० 
१२. | मध्यवर्ती औषध भांडार १४५६५५० 
१३ | ब्लडबॅक १६०५९८० 
१४ | शल्यचिकिसाझशास्त्र विभाग ३४२२३१२०३ 
१५. | त्वचा व गुप्तरोग विभाग ३२३३३२६० 
एकूण ८४८६७१७७२ 

अटी :- 
१. सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस राज्य योजनेतंर्गत पुरवणीमागणीद्वारे निधी 


षु >> 


मंजूर होण्याच्या अटीच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 


सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची, बांधकामाची व विद्युतीकरणाची 
आवश्‍यकता नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा 
करावी. 


सदर विषयी " शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या 
कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका " याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित 
केळेल्या शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक 
०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तद॒अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स HORA लि. मार्फत 
करण्याबाबत " निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 
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2. 


१०. 


सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेडहा इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक 


राहील. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2" किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा " या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन करावे. सदर 
तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येईल. 


या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संबधित संस्थेस खाळील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर होणा-या 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : एस-०१ 


४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 


०३ - वैद्यकीय शिक्षण व प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा राज्य योजनांतर्गत योजना 


(००) (30) - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन 


३. 


आणि यंत्रसामुग्री 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
(४२१० १६२९) 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१२/प्र.क्र.3०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
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Gs सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२२४११२१२७००१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सोबत : परिशिष्ट “अ 


AO DAHALE णी आर, 
(अ.मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार -१ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, बारामती 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
६. निवडनस्ती (प्रशा-१). 
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शासन निर्णय,वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक जीएचपी-२०२० /प्र.क्र.३२६/प्रशा- १ 
दिनांक २४ फेब्रुवारी,२०२१ सोबतचे “ परिशिष्ट अ” 
यंत्रसामुग्री खरेदीबाबतचा तपशिल 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग संख्या | प्रतिनग किंमत | एकूण रक्‍कम 
१. दंतशल्यचिकित्साशास्त्र विभाग 

a SCS सर्जिकल मायक्रोस्कोप a १६५०००० १६५०००० 
२ | साप्ट टिश्यु लेझर |. . ते. | ८०१९५५ ८०१९५५ 
३ | डेन्टल कॉटरी मशिन a ६३७२० ६३७२० 
४ | पिझोसर्जरी a ४५०००० ४५०००० 
& 2.4 x डेन्टल लप २ २२५००० ४५०००० 
& 3.4x SCS लप २ २९९००० ५९८००० 
७ | डेन्टल एक्सरे २ ४८००० ९६००० 
८ एपेक्स लोकेटर a ६९००० ६९००० 
९ | See एडो मोटर = = ie = 4 १०८००० १०८००० 
fee) अंब्टुरोटर a 934000 934000 
११ ।अम्लगरमेटोर शिळ कका ६५००० ६५००० 
१२ | ब्लिचिंग लाइट कोरिंग मशीन युनीट 0. १” | १७५००० १७५००० 
१३ | इम्प्लन्टोळॉजी युनीट शिळ डग ९५०००० ९५०००० 
१४ | मॅक्सीलोफोशियल सर्जरी इन्स्ट्रमेटस २ २९४४०० ५८८८०० 
१५ | जनरल डंटीस्ट्री इन्स्ट्रमेटस षु ३१३१७९ १५६५८९५ 

एकूण ७७६६३७० 

२.स्री रोग व प्रसुतीशासत्र विभाग 

a ऑपरेशन टेबल 3 3000000 2000000 
२ ऑपरेटींग लाईट 3 3300000 2200000 
2 व्हॅक्युम पंप 8 ६००००० २४००००० 
४ | ई.सी.जी. Fal (१२ चॅनल) ४ २२५००० ९००००० 
५ | मल्टीपॅरामॉनीटर & ५००००० २५००००० 
६ डीफीब्रीलेटर 8 ३८०८०० १५२३२०० 
७ | Road ४ ४५००० १८०००० 
८ व्हीडीओ ल॑रींगो स्कोप 2 440000 300000 
8 यु. एस. जी. मशीन २ २०००००० ७०००००० 
म फिटल मॅनिटर ८ ४००००० ३२००००० 
ages] १ | कॉटरी 8 (७9००००० २८००००० 
१२ ।४मि.मी. हिस्ट्रोस्कोप ho 5. 3] 324000 324000 
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अ.क्र यंत्राचे नाव नग संख्या | प्रतिनग किंमत | एकूण रक्‍कम 
१२३ कॉल्पोस्कोप [==] 800000 ७००००० 
१४ । वायरलेस मॉनिटर २ २२५००० ४५०००० 
१५ हार्मानिक स्कॅल्पेळ a न २५००००० २५००००० 
१६ कमेरा pa 43000000 93000000 
१७ | ल॑प्रोस्कोप सेट १० मि.मि. a ee (9400000 (9400000 
१८ | हिस्ट्रोमॅट re | 340000 340000 
१९ | हिस्ट्रोस्कोप २.७६ मि.मि. — क्या २८००००० २८००००० 
२० | WR मशिन | 90 | १००००० १०००००० 
२१_ | लेप्रोस्कोप टयुबल लायगेडानसेट | १ | ३०००००० ३०००००० 
२२ । व्हाजायनल हिस्ट्रॅक्टमी सेट ५ १००००० ५००००० 
२३ । व्हाजायनल ARI प्लेटर | 34000 34000 
28 | मॅनीक्कीन अँडव्हान्स डिलीव्हरी शिंगी ३००००० ३००००० 
प्रक्रिया 
२५ | मॅनीक्कीन पेल्वीस |». "क. 1 ३०००० 30000 
२६ | एल. एस.सी. एस. सेट. ae. ० (90000 (900000 
२७ | डिलीव्हरी सेट 1__१0__| ७५००० (940000 
२८ | अँब्डॉमिनल हिस्ट्रेक्टमी सेट षु १५०००० ७५०००० 
२९ | Rea रिम्हूवल सेट 8 24000 १००००० 
३० | एक्सरे व्हयु बॉक्स 3 34000 १०५००० 
३१ | हाईट स्केल ¥ 2300 ९२०० 
३२ | Rage? ४ १९००० ७६००० 
३३ | सिस्म स्पेक्युलम | 9 ० ६५०० ६५००० 
३४ । वील सेलम छं २५०० १०००० 
३५ । व्हजायनल वॉल Regex ४ २५०० १०००० 
३६ ।सर्व्हाकल वायप्सी फॉरसेक ४ ४००० १६००० 
३७ | कोप्लळीक्स जार ४ ५००० २०००० 
३८ वेन्ही सेकान सेट २ ३०००० ६०००० 
३९ डॉप्लर | 9 ५०००० ५००००० 
vo | ओटी स्पाट लाईट २ १२५००० २५०००० 
४१ । ड्रम (स्मॉल) |. क. ,| ० ३५०० ३५००० 
४२ | ड्रम (मिडियम) | 9 ७००० ७०००० 
४३ ।ड्रम(लार्ज) | 90 | १२००० १२०००० 
४४ | बीपी अँप्रेटस ae | ३००० ३०००० 
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अ.क्र यंत्राचे नाव नग संख्या | प्रतिनग किंमत | एकूण रक्‍कम 
४५  स्टेथास्कोप | 9 3000 30000 
४६ ग्लुकोमीटर za 3000 30000 
४७ | वेइंग स्केल (मदर अण्ड बेबी) ¥ ५२०० २०८०० 
४८ ।टॉर्व शिक ० ३०० ३००० 
४९ | पल्स ऑक्सीमीटर Q 930000 २६०००० 
yo | डी. अण्डसी सेट 8 ४०००० १६०००० 
५१ | एम. व्ही. ए. सेट. :1 ३५००० १४०००० 
५२ | लेबर डिलीव्हरी मॉडेल 1 १__| १४०००० १४०००० 
५३ | चाईल्ड बर्थ सिम्युलेटर ॥ sages | ३००००० ३००००० 
५४ | गायनीक सिम्युलेटर शिक २५०००० २५०००० 
५५ आयुडी मांडेल |. "वै..." ४०००० ७०००० 
५६ । मल्टीमीडीया प्रोजेक्टर विथ स्क्रीन २ २००००० ४००००० 
एकूण ७४२३४२३२०० 
३.औषध वैद्यकशास्त्र विभाग 
हवि पल्मनरी ber टेस्ट मशीन विनी २९९००० २९९००० 
(कॉम्प्युटराईज्ड) 
२ | ट्रिडमिल टेस्ट मशीन ee | १७९९८४० १७९९८४० 
3 बेड साईड काडियाक मानिटर| ada ९२२५००० ९२२५००० 
ईटीसीओ२ (१६ नग) विथ tea 
मॉनिटरींग सिस्टीम (१ नग) 
tos डिफौोब्रीलेटर | 9 ३८०८०० ३८०८००० 
५ | पल्स ऑक्सिमीटर २० ५८८०० ११७६००० 
& व्हडीओ ल॑रिंगोस्कोप & 920000 ६००००० 
(9 पोटंबळल २ डी ईको 4] ५७६८००० ५७६८००० 
८ | हिमोडायलिसीस मशीन्स्‌ ६ ८३८८०० ५०३२८०० 
९ | ई.एम.जी./एन.सी.व्ही. मशीन jt aa * i] ७५०००० ७५०००० 
| qo | ई.ई.जी. मशीन |. oe १५७०००० १५७०००० 
| १) १ | ईन्वेसिव्ह मेकनिकल व्हेटिलेटर्स १५ 4980000] १७८५०००० 
१२ | नान ईन्वेसिव्ह व्हेटिलेटर्स (बायपॅप) Pe.) ० २५०००० २५००००० 
१३ | सिरिंज पंप 30 ४५००० १३५०००० 
१४ | ई.सी.जी. मशीन ३० २१२८०० ६३८४००० 
१५ | बायोफेजीक डिफिब्रिळेटर विथ पेसर २ २२८०००० ४५६०००० 
१६ ट्रान्सपोर्ट व्हेन्टीलेटर 3 (900000 2400000 
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१७ । इंटरमिटंट न्युमेटीक Oia eam ० ३९२०० ३९२००० 
डिव्हाईस 

१८ | Sl इकोकार्डीओग्राफी मशीन =a ११०८८००० | ११०८८००० 

१९ | पोर्टेबल एक्स-रे मज्ञीन 2 ४२०००० ८४०००० 

एकूण ७७०९२६४० 
४.क्षय व उररोगशास्त्र विभाग 

हिती मल्टीपॅरा मॉनिटर षु ९८००० ४९०००० 

२ पॉलीसोम्नोग्राफी मशीन 1 9 | 3400000 3400000 

3 | OU. एफ. टी. अँण्ड डी. एल. सी. ओ. = ५५४८२५६ ५५४८२५६ 

४ ।ब्रान्कोस्कोप = ae ११६१४४० ११६१४४० 

५ | नान इन्व्हेसिव्ह व्हेंटिलेटर २ ३९०००० ७८०००० 

एकूण ११४७९६९६ 
५.नेत्रशाल्यचिकित्साशास्त्र विभाग 

1 १_| स्नेलेन्स चार्ट/ड्रम (आय चाटी ७ १४५०० १०१५०० 

2 ट्रायल लेन्ससेट विथ ट्रायल फ्रेम फार ५ ३१५०० १५७५०० 
Used अन्ड पेडियट्रिक्स 

3 ऑटोमेटेड पेरिमिटर २ २१००००० ४२००००० 

४ | ऑटोरेफ्रक्टो केरंटोमीटर & ४४०००० २६४०००० 

५ । रिफ्रेकान चेअर युनिट विथ स्टुल ५ ८९६०० ४४८००० 

६ | कलर व्हिजनचार्ट ४ १८५० ७४०० 

७ । निअर व्हिजन चार्ट विथ fem र १५० १२०० 
लँग्वेजेस 

८ | डायरेक्ट ऑप्थॅल्मोस्कोप ६ ३१५०० १८९००० 

र Rep रेटिनोस्कोप ६ ३४५०० २०७००० 

i o | ईन्डायरेक्ट ऑप्थल्मोस्कोप विथ 20 डी ४ ७१६८० २८६७२० 
लेन्स्‌ 

णव १ । नॉन कॉन्टॅक्ट टोनामीटर विथ ४९२००० ९८४००० 
मोटराईज्ड्‌ टेबल 

१२ | सिन्याप्टोफोर he ae] ११२००० ११२००० 

१३ | स्लिट ST 8 ६००००० २४००००० 

१४ | अँप्लनेडन टोनामीटर ¥ ९०००० ३६०००० 

१५ | शिओर्ज्ट टोनोमीटर ४ १००८० ४०३२० 

१६ | गोनीओस्कोप फोर मीरर 2 १६८०० ३३६०० 
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अ.क्र यंत्राचे नाव नग संख्या | प्रतिनग किंमत | एकूण रक्‍कम 
१७ | ए-स्कॅन ३ २५७६०० ७७२८०० 
१८ | मॅन्युयळ केरंटोमीटर (_ .बै._,| ४४८०० ४४८०० 
१९ । ऑपरेटींग मायक्रोस्कोप २ ४०९०००० ८१८०००० 
२० | फेकोइमल्सीफिकेडन मशीन 1 १__| २१००००० २१००००० 
२१ | ऑपरेशन टेबल विथ सर्जन चेअर ४ ९७९४० ३९१७६० 
२२ | आपरेशन थेटर लाईट (हडोलेस) _— a १७३६०० १७३६०० 
२३ | हॉरिझान्टल ऑटोक्लेव्ह [See = | ४२५००० ४२५००० 
२४ | कटरक्ट सेट १२ ११९३० १४३१६० 
२५ | ग्लाकोमा सेट Q 92240 २४५०० 
२६ | क्रायो युनिट २ ४४८०० ८९६०० 
२७ ।डी.सी.आर. आर डी.सी.टी. सेट २ २३३४५ ४६६९० 
२८ | एंट्रॉपिऑन सेट २ ७०९५ १४१९० 
२९ | ईन्युक्लिएडान सेट ३ ११७८० ३५३४० 
३० । ईव्हीसरेडान सेट 3 ४०४५ १२१३५ 
३१ | BRAGS रिमुव्हल सेट 3 ३४८५ १०४५५ 
३२ | कॅलझिअन सेट Q ४६७० ९३४० 
३३ | स्क्विन्ट सेट २ १२९८५ २५९७० 
३४ | फ्लड ऑटोक्लेव्ह शिळी २५९६०० २५९६०० 
३५ | बायपोलार इलेक्ट्रोसिजिकलळ युनिट ६ ८०००० ४८०००० 
(कॉटरी) 
3६ बी स्कॅन a १९७५००० १९७५००० 
३७ । ऑप्टीकळ कोहेरन्स टोमोग्राफी (| ४५००००० ४५००००० 
सिस्टीम 
३८ । फुन्डुस कॅमेरा विक उ २४७५००० २४७५००० 
३९ | फोटोडिस्प्रोटींग एनडी याग लेझर बिड अक २००५००० २००५००० 
go | फोटोकोअँग्युलेटींग ग्रीन लेझर एके लो ४११५००० ४११५००० 
४१ | स्लिट लम्प विथ safer सिस्टीम aa १७७०००० १७७०००० 
एकूण ४२२४७१८० 
६.बालरोगशास्त्र विभाग 

1071) इ.सी.जी मशीन a ae 224000 224000 
2 मल्टीपॅरामीटर १५ ४५०००० ६७५०००० 
3 डीफॅब्रीलेटर २ ४००००० ८००००० 
४ | रिसुसटेडन ट्रे २ १९००० ३८००० 
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अ.क्र यंत्राचे नाव नग संख्या | प्रतिनग किंमत | एकूण रक्‍कम 
षु ग्लुकोमीटर 1__१0__| ३००० ३०००० 
६ । स्थेतोस्कोप | 90 | 3000 30000 
9 बी.पी.अँप्रेटस | 90 3000 30000 
G व्हेन्टीलेटर ६ १७००००० १०२००००० 
९ | एच.एफ.ओ.व्ही + नायट्रीक ऑक्सीड ॥ आ. | ३५००००० ३५००००० 
| qo इन्कुबेटर/वारमर २० २००००० ९०००००० 
११ | १ | फोटोथेरपी ८ ४५००० ३६०००० 
१२ ।पोर्टेबल एक्सरे मज्ञीन २ ४५०००० ९००००० 
एकूण २६८६३००० 
७.कान, नाक व घसा विभाग 
| 9 | ई.एन.टी. ओ.पी.डी. इन्स्टुरमेंट सेट ४ ४०५८९ १६२३५६ 
2 । ई.एन.टी. atts. deen ४ ४४६८८००, १७८७५२०० 
(ओपीडी युनिट विथ ऑल अँसेसरिज) 
३ | ई.एन.टी. आपरेटिंग मायक्रोस्कोप २ ५८००००० ११६००००० 
४ | टॉन्सिलेक्टामी सेट २ ५७४५० ११४९०० 
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